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TMT - Tapping Measuring Technology S.a r.l. 

Societe a responsabilite limitee 
32, rue d'Alsace, L - 1122 Luxembourg 
B91897 

Auszug zur Veroffentlichung 

Bestellung, Erneuerung, Ablauf des Mandats der Mandatare und/oder der 
Prufungsbeauftragten der Geschaftsbuchfuhrung 


TMT - Tapping Measuring Technology S.a r.l. hat am 09/01/2017 folgende Informationen beim Handels- und Firmenregister 
eingereicht: 

Delegierte der taglichen Geschaftsfuhrung 

Einschreibung 

BUCH Stefan 

Adresse 16, Kellershain 

57223, Kreuztal-Kredenbach, Allemagne 

Amtsausfiihrung Directeur 

Dauer des Mandats unbegrenzt 

Bestellungsdatum 01/01/2017 

Loschungseintragung 

DIENENTHAL ARNO 

Amtsausfiihrung Directeur 
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